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过 去 几 年 在 实验 室 饲 养 白 纹 伊 蚁 的 过 程 中 ,作者 见 到 每 到 9 月 中 名 左 右 , 虽 平均 温度 
仍 在 20%C 以 上 ,但 成 蚊 所 产 的 卵 其 镶 化 率 天 大 降低 , 共 至 完全 不 孵化 , 朗 使 及 时 饲养 在 自 
然 光源 ,25°C 的 恒温 室 中 ,也 不 能 改变 上 述 情 况 。 近年 来 实验 生态 学 的 研究 曾 明 了 秀 夜 光 
有 照 节律 控制 昆虫 的 季节 发 生 有 巨大 的 作用 ， 其 中 最 主要 的 是 对 昆虫 的 多 型 现象 (polymor- 
phism) 和 潍 青 (diapause) 形 成 的 影响 (de Wilde, 1962; Andrewartha 1952)。 作 潜 受 此 启发 ， 
进行 了 光 周 期 对 白 纹 伊 蚊 产 沾 育 卵 关 系 的 观察 。 


材料 与 方法 


白 纹 伊 蚊 系 1960 年 由 上 海 市 区 捞 获 的 幼虫 经 实验 室 2 年 以 上 的 饲养 繁殖 而 得 。 

试验 在 25°C 恒温 罕 中 进行 ;用 不 同 光照 长 度 处 理 白 纹 伊 蚁 ,光源 为 自然 光 和 40W 灯 
泡 , 上 蜡 处 理 用 三 层 黑 布 笼 掩 六 。 成 蚁 在 吸血 前 均 采 取 和 集体 处 理 ,吸血 后 用 将 径 2 厘米 ， 高 
5 厘米 的 玻 管 , 底 垫 少量 棉花 , 上 铺 草 纸 一 层 , 加 适量 的 水 湿 洞 ， 把 吸血 蚊 单 个 捕 信 管内 ， 
管 口 用 纱布 橡皮 筋 封口 ,继续 处 理 站 至 产 卵 。 产 卵 后 取出 草 纸 在 解 痢 镜 下 计数 虫 卵 ,然后 
连同 草 纸 把 虫 哮 投入 上 述 玫 管 中 ,加 水 观察 各 蚊 所 产 卵 的 凡 化 情结 ,每 日 或 间隔 一 定时 间 
用 细 长 吸管 吸出 幼虫 计数 。 


鳍 果 与 分 析 


一 、 白 纹 伊 蚁 卵 的 灌 育 与 光 周 期 的 关系 ”长 日 照 组 每 日 光照 24 小 时 , 短 日 照 组 每 晶 
光照 8 小时。 长 日 照 组 抽取 20 只 白 纹 伊 煌 所 产 财 共 1750 只 进行 观察 ， 结 果 自 卵 产后 的 
第 3 一 7 天 内 共 锋 出 幼虫 1513 条 , 焉 均 铸 化 率 为 86.4%。 短 日 照 组 抽取 25 只 白 纹 伊 蚊 所 
产 孵 共 1994 只 进行 观察 ,结果 自 产 卵 后 的 4 一 10 天 内 共 孵 出 幼虫 437 条 ， 平 均 旷 化 率 为 
21.9%。 长 日 照 组 自 第 7 天 后 至 1 个 月 后 观察 结束 ， 均 再 无 幼虫 月 出 。 短 日 照 组 自 第 10 
天 后 至 第 67 天 内 也 无 幼虫 及 出 。 因 此 前 后 一 组 在 10 日 办 的 幼虫 镶 化 率 有 明显 的 差别 
( 表 1)。 

其 中 长 日 照 组 20 只 数 中 孵 在 10 日 内 的 锋 化 率 均 在 50% 以 上 ， 狼 化 率 高 达 70% 以 
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上 的 共 19 只 ,孵化 率 在 80% 以 上 的 占 其 中 15 只 。 短 日 照 组 25 只 蚊 中 ， 其 卵 在 10 日 办 
的 有 咀 化 率 为 喜 的 有 蚁 4 只 ,在 2.5% 以 下 的 有 10 只, 但 和 淋 有 5 只 蚊 其 卵 在 10 日 内 的 用 化 
牵 仍 高 达 50% 以 上 。 

表 1 长 日 照 和 短 日 照 租 锚 在 10 天 内 钙化 率 的 比较 。 ” 来 2 短 日 照 组 1994 只 卵 在 8 个 月 内 咕 出 幼虫 数 








长 日 照 组 短 日 照 组 天 数 | 孵 出 幼虫 数 ‖ 天 数 | 解 出 幼虫 数 
观察 蚊 数 20 25 JI 一 10 437 121 一 150 43 
总 产 夕 数 1750 1994 11 一 67 0 151-—180 24 
总 效 出 幼虫 数 1513 437 68 一 90 204 18I 一 197 78 


不 均 旷 化 率 (96) 86.45 21.90 91 一 120 | 338 197 一 240 0 


在 恒温 室 24 小 时 光照 条 件 下 ， 长 日 照 组 进行 了 连续 一 个 月 的 及 化 观察 , 短 日 照 组 连 
续 观 察 8 个 月 。 前 面 已 说 明 长 日 照 组 从 第 7 天 以 后 再 无 幼虫 迎 山 , 短 日 照 组 从 第 10 天 至 
第 67 天 内 无 幼虫 县 出 。 但 短 日 照 组 从 第 67 天 至 第 197 天 内 陆续 双 有 幼虫 县 出 ， 除 只 有 
一 只 坟 的 卵 中 无 幼虫 是 出 外 ， 其 凡 出 幼虫 697 条 ,直至 197 天 以 后 才 再 无 幼虫 孵 出 〈 表 
2)o | | 

以 上 实验 说 明 短 日 照 处 理 白 纹 俩 蚊 可 导致 成 蚊 产 庇 育 卵 。 铸 的 * 谐 育 发 育 ”(diapause 
development)，(Andrewartha，1952) 或 称 “ 再 活化 ”(reactivation)，(Lees, 1955) 需 时 2 一 6 个 
月 。 

用 短 日 照 处 理 白 纹 伊 蚁 ,其 成 蚁 所 产 卵 仍 有 部 分 不 滞 育 , 苏 至 有 的 个 体 产 较 多 的 不 灌 
青 卵 ,其 原因 倘 等 进一步 太 究 。 

二 、 敏 感 虫 期 的 观察 ”对 白 纹 伊 蚁 生活 史 各 期 进行 长 日 照 (每 日 光照 24 小 时 ) 和 短 
昌 照 (每 日 光照 12 小 时 ) 的 处 理 。 结 果 发 现 揣 纹 伊 蚁 的 敏感 虫 期 仅 在 成 虫 期 ( 表 3)。 

| 表 3 。 自 敏 伊 蚊 对 光 局 期 的 敏感 虫 其 


每 日 光照 时 间 ( 小 时 7 
















10 日 夫 钥 出 | 10 日 内 平均 
钥 化 环 


卵 幼 由 是 成 虫 幼虫 数 (6) 
24 24 24 24 1329 82.6 
24 12 12—24 24 1566 88.5 


636 37.6 
602 35.1 


24 24 24 12 
12 12 





进一步 试验 了 原 长 日 照 处 理 的 一 批 成 蚁 ,在 第 一 次 产 孵 后 改 用 短 日 照 处 理 ,结果 说 明 
产 过 不 滞 育 卵 的 白 纹 伊 蚊 , 对 短 日 照 仍 具 感 受 力 ( 表 4)。 
表 4 成虫 期 对 光 周 期 诱导 现象 的 观察 





20 只 蚊 产 卵 总 数 | 10 日 内 铬 化 总 数 | 2 日 由 名 化 率 


第 一 次 产 凡 1750 1513 86.5 
第 二 隶 产 收 1585 806 50.2 
第 三 次 产 外 1308 326 24.7 


上 述 情 驶 符合 de Wilde (1962) 一 妈 中 谈 到 的 “在 昆虫 的 一 生 中 霸 非 全 部 对 光 周 期 是 
敏感 的 ,通常 除 肾 以 外 各 期 此 具 感 受 力 ,但 每 一 种 类 有 其 特有 的 敏感 虫 期 ,其 至 龄 期 ”。 
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三 、 光 周期 临界 时 间 的 观察 ”在 25°C 恒温 室 中 用 新 狼 化 的 成 蚁 分 成 4 组 ， 分 别 以 


15、14、13、12 小 时 四 种 光 周 期 处 理 5 天 ,然后 喂 
血 产 卵 。 每 组 抽取 10 只 伊 妆 所 产 之 卵 ,观察 其 10 
天 内 的 髓 化 率 。 结 果 15 小 时 的 总 产 卵 量 为 695， 
孵 出 幼虫 578 条 ,平均 凡 化 率 为 83.1%。 14 小 时 
的 总 产 卵 量 为 798， 钱 有 幼虫 612 条 ,平均 髓 化 
雁 为 76.7 匈 。13 小 时 的 总 卵 数 为 763， 儿 出 幼虫 
232 条 ， 平 均 及 化 率 为 30.4%。12 小 时 的 痊 卵 数 
为 902, 及 出 幼虫 116 条 ， 平 均 锋 化 率 为 12.9%% 
(图 1)。 : 

以 上 结果 说 明 在 25°C 的 情况 下 , 白 纹 伊 蚁 光 
周期 的 临界 值 在 14 小 时 与 13 小 时 之 间 ， 属 长 日 
照 型 昆虫 (de Wilde，1962)。 
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